Mgr Inz. IGNACY 


CZERNIEWSKI 


Doeent Politechniki Krakowskiej 


Zasłużony Organizator Politechniki Krakowskiej, Pierwszy Dziekan Wydz. Mechani- 
cznego, b. długoletni Kierownik Delegatury Ministerstwa Komunikacji, Organizator 
i Dziekan Studium Zaocznego, Kierownik Katedry Technologii Napraw Obsługi i Eks- 
ploatacji Pojazdów Szynowych, wybitny fachowiec i pedageg, serdeczny opiekun 
i przyjaciel młodzieży, odznaczony Krzyżem Oficerskim Odredzenia Polski, dwukrotnie 


Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Dziesięciolecia 


zmarł w Krakowie dnia 5 sierpnia 1956 roku. 
Pogrzeb odbędzie się w dniu 9 bm. 1956 roku o godzinie 16 na cmentarzu rakowickim. 
O czym zawiadamiają: 


Rada Miejscowa Związku Nauczycielstwa Polskiego 
Politechniki Krakowskiej 


Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13 
3765 - 7. 8, 1956 - M-7-6940 - 35 — druk, Bl V Kl. 70 gr. 


